CAMPEONATO ITALIANO - 2021/2022 


4º RODADA 


ERR 


8-8 


Inter de Milão 


18/08/2021 às 12:00 
A Giovomi Ayrotdi 


O siacio Giuseppe Megzzo (mtitonoy 


Lautaro Martínez +) 


Bologna 


Lorenzo De Silvestri 


Milan Skriniar 


Nicolô Barella 


B Aaron Hickey 


Matias Vecino 43 
Edin Dieko 43) 
Edin Dieko 


Mitchell Dijks 


Ls Estatísticas 


Inter de Milão 


45 Posse de bola (%) 


427 Total de passes 


Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 

Escanteios 


Faltas cometidas 


&M Escalações 


Inter de Milão 


1. Samir Handanovié (o) 
4 6. Stefan de Vrij 
37, Milan Skriniar 
495, Alessandro Bas 
2. Denzel Dumfries 
8 Matías Vecino 4 
23, Nicolô Barella 4 
32, Federico Dimarco 
477, Marcelo Brozovié 
Vo. Lautaro Martín: 


V19, Joaquin Correa 


Banco de Reservas 


21. Alex Cordaz 
97. Andrei Radu 
111. Aleksandar Kolarov 
1 13. Andrea Ranocchia 
33, Danilo D'Ambrosio 
36. Matteo Darmian 
ts. Roberto Gagliardini 
14. lvan Pensié 
20, Hakan Calhanoglu 
17. Alexis Sânchez 
ts. Edin Dieko pm 


48, Martin Satriano 


Arthur Theate 


Bologna 
55 


521 


Bologna 


28. tukasz Skorupski 
43. Aaron Hickey & 
4. Kevin Bonifazi 
17. Gary Medel 
429. Lorenzo De Silvestri & 
48 Nicolás Dominguez 
419. Nicola Sansone 
11. Andreas Skov Olsen 
21. Roberto Soriano (0) 
32. Mattias Svanberg 
9. Marko Amautovié 


22, Francesco Bardi 
2. Luis Binks 
5, Adama Soumaoro 
t6. Arthur Theate 
15. lbrahima Mbaye 
35. Mitchell Dijks & 
66. Wisdom Amey 
55. Emanuel Vignato 
7. Riccardo Orsolini 
18. Federico Santander 
1/20. Sydney van Hooijdonk 
59. Musa Barrow 





